


ii 


Racing Club 





18/09/2027 às 18:00 
A Potricio toustau 


O gstádio presidente Juan Domingo Perón (Aveltanedo) 


CAMPEONATO ARGENTINO - 2021 


2º FASE - 12º RODADA 


EE 


-8 


Talleres Córdoba 


o) 

4 ) Michael Santos 
Enzo Copetti 8 8 

3 % Héctor Fertoli 

37 1Ô Héctor Fertoli 


39º Enzo Diaz 


Lisandro López (pênalti) (3 ao 


Racing Club 
53 
468 


83 


Racing Club 


21. Gabriel Arias 
2 Cáceres 
5. Eugenio Mena 
23. Nery Dominguez 
4 30. Leonardo Sigali 
4a. Fabricio Dominguez 
40. Matias Rojas 
415, Lisandro Lóp 
29, Anibal Moreno 
5, Enzo Copetti À 
420, Dario Cvitanich 





(o) 


25, Gastón Gómez 
12, E Prado Avelino 
40, Joaquin Novillo 
11. Ignacio Piatti 
116. Mauricio Martinez 
1.17. Benjamin Garré 
24, Julián López 
1 26. Carlos Alcaraz 
127. Javier Correa 
1/28. Tomás Chancalay 
34. Maximiliano Lovera 
43. G. Viera 








nzo Díaz 


95 1 Mateo Retegui 


Ls Estatísticas 
Talleres Córdoba 
Posse de bola (%) 47 
Total de passes am 
Passes corretos (%) 84 
Total de chutes 9 
Chutes no go! 5 
Escanteios 1 
Faltas cometidas 15 
dA Escalações 
Talleres Córdoba 


22, Guido Herrera (c) 
2, Rafael Pérez 
Vi3.) Malatini 

14. Nahuel Tenaglia 

+ 

47. Diego Valoyes 

8 Ignado Méndez 

10. Héctor Fertoli 


J 18. Rodrigo Villagra 





15. Enzo Diaz 


4 28. Carlos Auzqui 
49. Michael Santos 





Banco de Reservas 


33. Joaquín Blázquez 
16. Juan Komar 
25. Federico Torres 
116. Francis Mac Allister 
21. Ângelo Martino 
40. Cristian Nicolás Luduefia 
150. Diego Garda 
19. Mauro Ortiz 
20. Matias Córdoba 
123. Mateo Retegui 
30. Juan Esquivel 
34. José Romero 








